前面パネルを開けたとき ） iMiggj 


.： .；：：. : .. : ...：：. ：：.：：. .：：.：： ::: ■WmWm 


人感センサー — — . 

人の動きを梭知して、 

人のいるエリアを認識します。 





運產云/億 If " ボ々 V 

翁抻すと運転モードは r 快適自動」、 ! 

風量は「自動」で運転します。 CHSHl 丨 
ちろ一度押すと停止します。 

鐵リモコンがみつからないときなどに 義 
ご使闬ください。 

r — ストリーマユニット 

f スト u — マ放電の分解力で、 

! カビやアレル物質を抑制します。 



I 





ダストボックス .— 

エアフイルターについたホコ U を 
ダストブラシでかきとり、回収します。 


エアフイルター伯色） 

(左右2力所 ) _ggHfe 




光触媒集塵* 

脱臭 フイルター 

カビやアレル物質、ニオイ 
を吸着します 。 CjpBB il 


L s -、 



センサー部(内部) 
室内の温度と湿度を 
検知します。 


室外 ユニッ ト 



吸込〇— 

(側面 • 背面） 


吹出 □ 




! T~—-- _ - ■ ~~— ' - - -__ 

if 遞 H 


ドレン排水口- 

暖房運転時、室外ユニットから 
出た水を排出します。(底面後方) 


一 


胁"" . 




屋外温度センサー部 

屋外の温度を検知します。 
(背面） 

冷媒配管、接続電線 
機種名 


户/， . p レノ永一人 

! 冷房、除湿、除湿冷房運転時、 

」 室内ユニットから出た水を 

6 排出します。 

-アース 端子 

(内部） 


















送受信部 



U モコンホルダー 
取付ネジ(黒色. 2本) 


f i モコ、/ 


単3形アルカ U 
乾電池 （2 本） 


>送受信部を室内:!ニットの送受信 
部に向けて<ださい。カーテンなど 
信号をさえぎるものがあると作動 
しないことがあります。 

* 送受信できる距離は約7 m です。 


設定温度設定しつど 
適潟標準▲連続切 

Sim 


快適自動ボタン 


室内、屋外温度に応じて、自動で選 
んだ最適な運転モード、設定温度、 
風向設定で運転を行います。 


温度ポタン 

温度を調節します。 


上がる 

温度 

下がる 


找ワーセ:レクトボタン 

€SH 

電力消費を抑える设定をします。 


切タイマーボタン42關題_^. 

運転が停止するまでの時間を 
設定します。 


||壁などに取 D 付ける場合 


信号が受信される場所を選び、 
付属のネジで取 D 付ける。 


P 背面の穴をリモコン 
ホルダーの 凸部に 
引っかける。 


保護シートは、使用時にはがして 
<ださい。 


お頰6せボタン C ^9@9 SBI 

温度、湿度、お得な運転、電気代 
などの情報をお知らせします。 






























































































r ふたを 
開けたとぎ 


►17 ベージ 


八ワフルポタン 


冷房、暖房の風量をパワーアップして 
運転します。 


翌朝暖房設定中 


留守エコ設定中 tfMiaiai 


朝の暖房運転時に温風を 
すばや < 出す設定をします。 


センサー風向ボタン 

お部屋の中で主に空調したいエリアを 
設定します。 


風量*風向上下*風向左右ボタン 


® リモコンのふたをきちんと閉じて<ださい。芑ちんと閉じていないと正し<操作できません 
® 落とした0水にぬれないようにして<ださい。 （ U モコンが破損することがあります。） 

叙 汚れが気になるときはやわらかい布でからぶきして<ださい。 













































































































































光触媒集塵 • 脱臭フイルターを取 D 付ける。 
電源プラグをコンセントに差し込む。 

電源プラグのない機種はブレーカーを入れる, 

#各部の動作チェックを行います。 


"ill 



電池を入れる 



1 上部のツメを下へ引き、ふたを闢ける 


2 単3形アルカ U 乾電池を2本入れる。 

鐵単3形アルカリ乾電池以外をご使用になると正常に動作しない 
場合があ0ます。 


3 


ふたの下部のツメ (2 力所)を差し込んで 
ちとどお D にふたを閉じる。 



#交換の目安は約1年ですが、リモコンの表示が薄<なり受信されにく<な D ま 
したら、 2本同時に新しい单3形アルカリ乾電池と交換してください。 

#付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、1年に 
満たないろちに消耗することがあります。 


時計を合わせる 


電池を入れた後、リモコン表示の案内にしたがい、室内ユニットに向けて1松 K セ】を 

押してください。（室内ユニットに記憶された時刻が設定されます。） 

それでも時刻 ^：〇〇 が点滅しているときは、時計合わせを行って<ださい。 





で現在®時刻を合わせる, 


翁押すごとに1分ずつ変わ0、長押しすると 
10分ずつ変わ0ます。 



3 t ~. ii ] を押す。 

# r 設定完了」と表示した後、通常の画面表示に戻〇ます。 


#タイマー、翌朝暖房を設定している場合は、電池交換後設定が取〇消されますので、再設定してください, 


部屋形状を確認する 


適切な風向調節のため、[^屋形状設定]を設定してください 。 ilW tt 






































































快適自動運転 


■ h | 


停止したいとき 




Cm ) を押す; 


® r 停止」と表示した後、リモコン表示が消灯します。 


國エアコンに運転をまかせる 


mm 


ボタンーつで、温度、湿度、気流の3つの要素を組み合わせて、快適な自動 
運転を行います。（暖房時の湿度コント□—ルは350ません。） 

r 快適自動!霖揮す^ ( 

發室!^"7屋外温度に応じて、自動で運転モード（暖房、除湿、 快齡 I 

除湿冷房）を選択します。 

發エアコンが選択した運転モードは、〖細册)で確認できます。- 

遍-_「二- r-_[「n 二-邏_1__- !適温 


: ：〆* •:: 

. % 

fl 快適自動 ]' 

*. f 停止1 ユ 

\ し.ノ * 

.：：-,^ . 令.,..... 


'い ffi 


111 


はしめに 














































を押す 


湿度を下げたいとき 


冷房運転中に 

hvl を押す。 


/iliw 


演度 


除湿冷房運転に切0換わります。 


， nsF) 、 
Hm] rwi 

、 ........マ. w " V ^ 


通常の暖房運転よ D 温度が 
高 <、風置を抑えた風が 
十宁 

圓を押す 























































湿度を下げると除湿冷房運転にな 0 ます。 


連続 • 50 • 55 • 60% •切（切にすると冷房運転になります。) 


設定できません。 


※連続…除湿を続けます。 


® 除湿した冷たい空気に室内の空気を混ぜ合わせて、吹出し ® 風量が低めに設定されているため、室内の温度が低い場合に 

温度を調整し、湿気を取り除きます。 は、お部屋全体が十分に暖まらない場合があります。 

® 室内温度が上がる場合は自動で除湿冷房運転になります。 

@室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果が低くなります。 


® 除湿冷房運転では、湿度を下げるために、冷房運転に比べ 
風量を弱くした運転になります。 

® 湿度が下がらない場合は自動で除湿運転にな0ます。 




















"fCO > oa ? yf oQ, 

g 


風量 


魯押すこ'とに風量表示が切り換わ0ます。 


_"騸|ぃパ. 


1_ J I : ,M J 

fltlT J 【風向左右 j 


_上下の風向を変えたいとき 

际1 を押す。 

激押すごとに風向表示が 
切0換わります。 

^フラップが上下に動きます0 


ゆらぎ※ 1段階 S 2段階目 3段階目 


國左右の風向を変えたいとき 

(風向左も1 を押す。 

® 押すごとに風向表示が 
切*3換わります。 

鐵ル— バーが 左右に動きます。 


部屋形状設定が「縦長中央」の場合 


<リモコン表示部> 


mn ► mww ^ / m\w 


C 正面吹垚1 


//■11W 


ものがあります。 

_上下左右気流にしたいとき 

風向上下と風向左右を 
スイングにする。 

® フラップとルーバ ー が交互に動きます。 

•取0消したいときは、風向調節を変更します。 


忠二 - r - L 1 ' 

SffiTT™ P 

rS ■壬 At 2^3 

風盥 551 疋 

快適自動 

自動*しずか 

除湿冷 M 

自動 

除湿 

S' 

fT^m 

自動‘しずか • 1 〜 5 
<U モコン表示部> 

暖房 

自動 しずか 風證 1 風量 2 

風量 ^ m 聾しずが風靈 ^ 風靈 

v m y was 

ストリーマ空気清浄 • 送風 

1 風塵 5 嵐重 4 風重 3 

し 風 S »«^ IN 風气 ㈣ n 

皿風 

風量設定のリモコン表示は消 1 灯します。 
風量調節はできません。 






























